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Verleende vergunning pinksterfeest op 22 t/m 24 mei 2015 te Tytsjerk 

Verlening 


Op 13 februari 2015 is de volgende vergunning verleend: 


Tytsjerk, Symen Halbeswei 8, Pinksterfeest voor volwassenen, kinderen en tieners in tent met live 
muziek, kamperen, sport en spel, 09.00 uur tot 23.00 uur en live muziek tot 23.00 uur op 22, 23 en 24 
mei 2015. 


Bezwaar indienen 

Binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden 
bij de burgemeester/het college van B en W een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het verlenen 
van de vergunning/ontheffing. Wanneer directe spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan 
per brief of digitaal (zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). 


Burgum, 13 februari 2015 

College van burgemeester en wethouders Tytsjerksteradiel 
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